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Die Stadt Hechingen verhält sich energetisch vorbildlich und animiert die Öffentlichkeit 
durch aktive Kommunikation ebenfalls zu energiebewusstem Handeln. Für die 
kommunalen Gebäude und Anlagen bedeutet dies, dass neben Handlungsanleitungen 
sowohl im Altbau wie im Neubau moderne energieeffiziente Technologien eingesetzt 
werden. 
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Die Stadt Hechingen ist bemüht, den gesamten Endenergieverbrauch und seinen CO2- 
Ausstoß in allen Sektoren nachhaltig zu senken und die Energieeffizienz zu steigern. Bei 
Neu- bzw. Ersatzanschaffungen ist der Energieverbrauch wesentliches Merkmal. 
Grundsätzlich werden CO2 neutrale Energieträger bevorzugt. 
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Bei der Entwicklung von Bauflächen ist auf einen schonenden Umgang mit der Natur und 
der Umwelt zu achten. Die Reaktivierung von Brachflächen sowie die Nachverdichtung im 
Innenbereich haben Vorrang gegenüber der Inanspruchnahme von unbebauten 
Grundstücken im Außenbereich. Die Ziele und Maßnahmen werden über den 
Flächennutzungsplan und die daraus abgeleiteten Bebauungspläne bestimmt. 
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In der ländlichen Struktur wird der Individualverkehr immer eine bedeutende Rolle spielen. 
Durch eine moderne Verkehrsleitplanung (z.B. innerstädtische Verkehrsberuhigung) sollen 
die motorisierten Verkehrsströme zum einen reduziert und zum anderen flüssiger gestaltet 
werden. Zum motorisierten Individualverkehr bildet der Umweltverbund mit OPNV sowie 
großzügige Rad- und Fußgängerwege eine wertvolle und zu fördernde Alternative. 
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Die Stadt Hechingen ist bemüht eine höchstmögliche Lebensqualität für Bürger, 
Unternehmer und Gäste zu bieten. Dabei werden regionale Produkte mit kurzen 
Versorgungswegen gefördert und zugleich regionale Wirtschaftskreisläufe geschaffen. 


6 

Die Ziele der Energieeinsparung, einer CO2-Reduzierung sowie die Verbesserung der 
Energieeffizienz werden im Rahmen des European Energy Award im Turnus der 
Rezertifizierung kontrolliert und angepasst. 


